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NEW DEI 


उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग) 
भारतीय मानक ब्यूरो 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 18 सितम्बर, 2018. 
का . आ . 4958( अ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1) के खंड ( ख) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे 
स्थापित हो गये हैं । 


अनुसूची 


क्रम 


| स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की 
संख्या 

संख्या वर्ष और शीर्षक 


स्थापित तिथि 


- भारतीय मानक( कों) जो कि रद्द रद्द होने की तिथि 
होने है, अगर है, की संख्या वर्ष 

और शीर्षक 


(1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


17 सितम्बर 

2018 


आई एस/ आई एस ओ 7405 : 

2008 दंत चिकित्सा - दंत 
चिकित्सा में इस्तेमाल किये जाने 
वाले चिकित्सा उपकरणों का जैव 
अनुकूलता के लिए मूल्यांकन 


( 5 ) 
आई एस 12572 (भाग 10) : | 17 सितम्बर 

2018 
1988 जैव - वैज्ञानिक खतरों के 

लिए चिकित्सीययुक्तियों के 
मूल्यांकन की मार्गदर्शिका भाग 
10 दंत - सामग्रियों की जैविक 
परीक्षण पद्धतियाँ तथा 

मूल्यांकन 


5609 GI/ 2018 
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आई एस / आई एस ओ 10079 - 3 / 


17 सितम्बर 

2018 


17 सितम्बर 

2018 


: 1999 चिकित्सा चूषण 
उपस्कर भाग 3निर्वात अथवा 
दाब स्रोत द्वारा चालित चूषण 

उपस्कर 


17 सितम्बर 

2018 


17 सितम्बर 

2018 


आई एस 11419 : 2018/ आई 

एस ओ/ आई ई सी 1001 : 
2012 सूचना विनिमय के लिए 
फाइल संरचना तथा चुम्बकीय 
फीतों पर लेबल लगाना 
(पहला पुनरीक्षण ) 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


17 सितम्बर 

2018 


आई एस / आई एस ओ 10079 - 3 : | 
2014 चिकित्सा चूषण उपकरण 
भाग 3निर्वात अथवा सकारात्मक 
दबाव गैस स्रोत द्वारा चालित चूषण 

उपकरण 
( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 11419 : 2018/ आई एस | 

ओ/ आई ई सी 1001 : 2012 
सूचना प्रौधोगिकी – सूचना 
विनिमय के लिए फाइल संरचना 
तथा चुम्बकीय फीतों पर लेबल 

लगाना 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
4. | आई एस/ आई एस ओ/ आई ई सी 

___ 11770-5 : 2011 सूचना 
प्रौद्योगिकी — सुरक्षा तकनीक - 
मुख्य प्रबंधन भाग 5 समूहगत मुख्य 

प्रबंधन 
आई एस 12239 (भाग 1) : 
2018/ आई एस ओ 4254- 1 : 

2013 कृषि ट्रैक्टरों और पावर 
टिलारों के प्रचालक की सुरक्षा और 
आराम के लिए मार्गदर्शिका भाग 1 

सामान्य अपेक्षाएँ 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
6. आई एस 13242 : 2018 कच्चे आम | 

मेंगिफेरा इंडिका (लिन .) का चूर्ण 
( अमचूर) एवं फांकी - विशिष्टि 

(पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस/ आई एस ओ/ आई ई सी 
13252 : 1999 सूचना प्रौघोगिकी 
— बढ़ी हुई कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट 

सेवा परिभाषा 
___ 8. आई एस 13405 : 2018/ आई एस 

ओ 246 : 2007 रोलिंग बेयरिंग - 
बेलनाकार रोलर बेयरिंग , विलगित 


5. 


17 सितम्बर 

2018 


| 


17 सितम्बर 

2018 


आई एस 12239 ( भाग 1 ) : । 
1996/ आई एस ओ 4254-1 : 
1989 कृषि ट्रैक्टरों और पावर 
टिलरों के प्रचालक की सुरक्षा 
और आराम के लिए मार्गदर्शिका 
भाग 1 सामान्य अपेक्षाएँ 

( पहला पुनरीक्षण) 
आई एस 13242 : 1991 
अमचूर कच्चे आम के चूर्ण की 

विशिष्टि 


17 सितम्बर 

2018 


- 


17 सितम्बर 

2018 


____ 7. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


17 सितम्बर 

2018 


आई एस 13405 : 1999 / आई 


17 सितम्बर 

2018 


17 सितम्बर 

2018 


एस ओ 246 : 1995 रोलिंग 
बेयरिंग - बेलनाकार रोलर 
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थ्रस्ट कालर – सीमा आयाम 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 


बेयरिंग , विलगक्षेप कालर - 
परिधि आयाम - विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 13545 : 1992 गरम 

मसाला - विशिष्टि 


17 सितम्बर 

2018 


17 सितम्बर 

2018 


10. 


17 सितम्बर 

2018 


आई एस 13680 : 1993 
आयातित तोरिया बीज के तेल 

- विशिष्टि 


17 सितम्बर 

2018 


11. 


17 सितम्बर 

2018 


17 सितम्बर 

2018 


आई एस 13545 : 2018 गरम 

मसाला - विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 13680 : 2018 तोरिया 
बीज के तेल - विशिष्टि 

(पहला पुनारिक्षण ) 
आई एस 13868 : 2018/ आई एस 

ओ/ आई ई सी 8348 : 2002 
सूचना प्रौघोगिकी – खुले तंत्र 
अंतरसंयोजन - नेटवर्क सेवा 

परिभाषा 

( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 13919 : 2018/ आई एस 

ओ/ आई ई सी 8073 : 1997 
सूचना प्रौघोगिकी – खुला तंत्र 

अंतरसंयोजन — संयोजन - मोड 
परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए 

प्रोटोकाल 
( पहला पुनरीक्षण ) 


| आई एस 13868 : 1993/ आई 

एस ओ/ आई ई सी 8348 : 
1987 सूचना प्रक्रमण तंत्रों के 
लिये आँकड़े संचारण में कार्यक्रम 

सेवा परिभाषा 


12. 


17 सितम्बर 

2018 


आई एस 13919 : 1984/ आई | 17 सितम्बर 

2018 
एस ओ/ आई ई सी 8073 : 
1992 सूचना प्रौधोगिकी - 
तंत्रों के बीच दूर संचारण और 
सूचना विनियम - खुला तंत्र 

अंतर संयोजन – संयोजन 
व्यवस्था के लिए नयाचार – 

पद्धति परिवहन सेवा 


17 सितम्बर 

2018 


17 सितम्बर 

2018 


आई एस 13962 : 1994/ आई 
एस ओ 10317 : 1992 रोलिंग 
बेयरिंग — टेपर रोलर बेयरिंग 

– अभिनाम प्रणाली 


14. 


13. | आई एस 13962 : 2018/ आई एस 

ओ 10317 : 2008 रोलिंग बेयरिंग 
– टेपर रोलर बेयरिंग – अभिनाम 

प्रणाली 
( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 14147 ( भाग 7) : 
2018/ आई एस ओ/ आई ई सी 
7811 -7 : 2014 पहचान कार्ड — 
रिकार्डिंग तकनीक भाग 7 चुम्बकीय 
पट्टी - उच्च ग्राहिता , उच्च घनत्व 

( पहला पुनरीक्षण ) 
15. आई एस 14175 : 2018/ आई एस 


17 सितम्बर 

2018 


17 सितम्बर 

2018 


आई एस 14147 (भाग 7) : 
2013 / आई एस ओ/ आई ई सी 
7811-7 : 2004 पहचान कार्ड 

- रिकार्डिंग तकनीक भाग 7 
चुम्बकीय पट्टी — उच्च चक्रीय , 

उच्च घनत्व 


17 सितम्बर 

2018 


आई एस 14175 : 1994/ आई 


17 सितम्बर 

2018 
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एस ओ / आई ई सी 9293 : 
1987 सूचना प्रक्रमण — सूचना 

आदान- प्रदान के लिए नम्य 
डिस्ककार्टिज का आयतन और 

फाइल संरचना 


आई एस 14866 : 2000 / आई | 


ओ/ आई ई सी 9293 : 1994 
सूचना प्रौधोगिकी — सूचना 

आदान -प्रदान के लिए नम्य 
डिस्ककार्टिज का आयतन और 

फाइल संरचना 
( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 16637 (भाग 12) : 
2018/ आई एस ओ 5610 - 12 : 

2014 अनुभाजनीय निवेश्यों के 
लिये आयताकार टांग वाले उपकरण 

धारक भाग 12 प्रकार एस 
| आई एस 16648 (भाग 4) : 2018 

केन्द्रित सौर तापीय – विशिष्टि 
भाग 4 नोन -इमेजिंग कान्सेन्ट्रेटर 


11 सितम्बर 

2018 


17 सितम्बर 

2018 


एस ओ 5610 : 1998 बदले जा 
सकने वाले इंसों के लिए एकल 
प्वाइंट वाले टर्निंग और कापिंग 

औज़ार धारक – आयाम 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


17 सितम्बर 

2018 


18. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16723 : 2018 
तालासंयोजन के लिए विशिष्टि 


17 सितम्बर 

2018 


19. | 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


17 सितम्बर 

2018 


आई एस 16758 : 2018/ आई एस 
ओ 3684 : 1990 कन्वेयर बेल्ट - 
न्यूनतम घिरनी व्यास के निर्धारण 


20. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


17 सितम्बर 

2018 


आई एस 16806 (भाग 6 ) : 
2018/ आई एस ओ 29042- 6 : 

2010 मशीनरी की सुरक्षा 
वायुजनित खतरनाक पदार्थों के 

उत्सर्जन का मूल्यांकन भाग 6 
डक्टयुक्त आउटलेट के साथ हवा की 
सफाई प्रणाली के बड़े पैमाने पर 
पृथक्करण दक्षता के माप के लिए 

टेस्ट बैंच विधि 


21. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


17 सितम्बर 

2018 


आई एस 16806 ( भाग 7) : 
2018/ आई एस ओ 29042 -7 : 
2010 मशीनरी की सुरक्षा – 
वायुजनित खतरनाक पदार्थों के 

उत्सर्जन का मूल्यांकन भाग 7 
प्रदूषक एकाग्रता पैरामीटर के माप 

के टेस्ट बैंच विधि 
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22. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


17 सितम्बर 

2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


17 सितम्बर 

2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


17 सितम्बर 

2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


17 सितम्बर 

2018 


आई एस 16820 ( भाग 1) : 
2018/ आई एस ओ 12003-1 : 
2008 कृषि और वानिकी के लिए 
ट्रेक्टर संकरे - ट्रैक वाले पहिएदार 
टैक्टरों के लुढ़काव वाले संरक्षी ढांचे 

भाग 1 अग्र - जड़ित आर ओ पी एस 
23. | आई एस 16821 : 2018/ई एस ओ | 

6683 : 2005 मिट्टी उठाने की 
मशीनरी - सीट बेल्ट एवं सीट 
बेल्ट के स्थिरक - कार्यकारिता 

अपेक्षाएँ और परीक्षण 
24. आई एस 16866 : 2018/ आई एस 

ओ 15513 : 2000 क्रेन — क्रेन 

चालकों ( आपरेटरों), स्लिंगर्स , 
सिग्नलर्स एवं आंकलन करने वाले 

हेतु सामर्थ्य की अपेक्षायें 
25 . आई एस 16886 : 2018/ आई एस 

ओ 10377 : 2013 उपभोक्ता 
उत्पाद सुरक्षा – आपूर्तिकर्ताओं के 

लिये दिशानिर्देश 
26. आई एस 16887 : 2018/ आई एस 

ओ 22727 : 2007 चित्रात्मक 

प्रतीक – सार्वजनिक सूचना 
प्रतीकों की संरचना एवं बनावट - 

आवश्यकताएँ 
आई एस 16956 : 2018 
थायोडीकार्ब, तकनीकी – विशिष्टि 
आई एस 17004 : 2018 संसाधित | 

कांच के लिए परीक्षण विधियाँ 
आई एस 17023 : 2018/ आई एस 

ओ 16462 : 2014 घनाकार 
बोरोन नाइट्राइड इन्सर्टस , नुकीले 

या ठोस – आयाम , प्रकार 
30. | आई एस 17024 ( भाग 2) : 

2018/ आई एस ओ 8688- 2 : 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


17 सितम्बर 

2018 


27 . 


17 सितम्बर 

2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


28 . 


| 


लागू नहीं 


17 सितम्बर 

2018 


लागू नहीं 


29 . 


17 सितम्बर 

2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


17 सितम्बर 

2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 
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1989 मिलिंग में उपकरणों के 
जीवनकाल का परीक्षण भाग 2 एंड 

मिलिंग 


31 . 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


17 सितम्बर 

2018 


32 . 


लागू नहीं 


17 सितम्बर 

2018 


लागू नहीं 


33. 


लागू नहीं 


17 सितम्बर 

2018 


लागू नहीं 


34 . 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


17 सितम्बर 

2018 


आई एस 17025 : 2018/ आई एस | 

ओ 15641 : 2001 उच्च गति की 
मशीनिंग के लिए मिलिंग कटर - 

सुरक्षा आवश्यकताएं 
आई एस 17026 : 2018/ आई एस 
ओ 22037 : 2007 कोने में त्रिज्या 
के साथ ठोस अंत मिलों और कठोर 

पदार्थ से निर्मित बेलनाकार 
पिंडलियों के लिए - आयाम 
आई एस 17027 : 2018/ आई एस ओ 
16463 : 2014 बहुक्रिस्टलीय हीरे के 
इन्सर्ट्स, नुकीले - आयाम, प्रकार 
आई एस 17028 : 2018/ आई एस 
ओ 15917 : 2012 चीनी मिट्टी 

और कारबाइड सामाग्रीनिर्मित 
बेलनाकार पिंडलियो, वाली ठोस 

बाल -नोज वाली एंड मिलें । 
आई एस / आई एस ओ 18650 - 1 : 
2004 भवन निर्माण मशीनरी तथा 
उपस्कर - कंक्रीट मिक्सर भाग 1 
शब्दावली और सामान्य विशिष्टियाँ 
आई एस / आई एस ओ 21549-5 : 
2015 स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - 
रोगी स्वास्थ्य कार्ड डेटा भाग 5 

पहचान डेटा 
आई एस / आई एस ओ/ आई ई सी 

29109- 10 : 2010 सूचना 
प्रौधोगिकी – आईएसओ/ आईईसी 
19794 में परिभाषित बायोमीट्रिक 
डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट की अनुरूपता 
परीक्षण पद्धति भाग 10 हस्त 

ज्यामिति सिल्हूटी डेटा 


35 . 


लागू नहीं 


17 सितम्बर 

2018 


लागू नहीं 


36 . 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


17 सितम्बर 

2018 


37 . 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


17 सितम्बर 

2018 
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38. आई एस / आई ई सी 60383 - 2 : 

17 सितम्बर 

आई एस 3188 : 1980 स्ट्रिंग । 17 सितम्बर 
2018 

2018 

इन्सुलेटर यूनिट्स – विशिष्टि 
1993 1 000 वोल्ट से अधिक 
शिरोपरी लाइन्स हेतु विघुतरोधक 

( पहला पुनरीक्षण ) 
भाग 2 ए. सी . सिस्टम हेतु 
विघुतरोधी तार एवं विघुतरोधी 
सेट्स - परिभाषाएँ, परीक्षण 

पद्धतियाँ एवं स्वीकृति मानदंड 

इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 
002 क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकता, चंडीगढ़ , चेन्नई, मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल , 
भुवनेश्वर, कोयंबतूर , गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर , नागपुर पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों 
को http:// www. standardsbis .in द्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता हैं । 
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MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs ) 


(BUREAU OF INDIAN STANDARDS) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 18th September, 2018 


S . O . 4958 ( E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule ( 1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules , 
1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column. The 
particulars of the standards, if any , which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column. 


SCHEDULE 


SL No. 


Date of 


No, Year & Title of the Indian 

Standards Established 


No. Year & Title of the 
Indian Standards to be 

Cancelled , if any 


Date of 
Cancellation 


Establishment 


( 3 ) 


( 5 ) 


17 Sep 2018 


17 Sep 2018 


IS /ISO 7405 : 2008 Densitry - 
Evaluation of Biocompatibility of 
Medical Devices Used in Dentistry 


IS 12572 ( Part 10 ) : 1988 
Guide for Evaluation of 

Medical Devices for 
Biological Hazards Part 10 

Methods of Biological 
Testing and Evaluation of 

Dental Materials 
IS /ISO 10079- 3 : 1999 
Medical Suction Equipment 

Part 3 Suction Equipment 
Powered from a Vacuum or 

Pressure Source 


17 Sep 2018 


17 Sep 2018 


IS /ISO 10079 - 3 : 2014 Medical 
Suction Equipment Part 3 Suction 

Equipment Powered from a 
Vacuum or Positive Pressure Gas 

Source 
(First Revision ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3(ii )] 


17 Sep 2018 


IS 1141 


17 Sep 2018 


IS 11419 : 1992/ISO /IEC 
1001 : 1986 File Structure and 
Labelling ofMagnetic Tapes 
for Information Interchange 

(First Revision ) 


17 Sep 2018 


ΝΑ 


NA 


IS 11419 : 2018/ISO /IEC 1001 : 
2012 Information Technology – 
File Structure and Labelling of 
Magnetic Tapes for Information 

Interchange 
(Second Revision ) 
IS /ISO /IEC 11770 -5 : 2011 
Information Technology - Security 

Techniques – Key Management 

Part 5 Group Key Management 
IS 12239 (Part 1) : 2018 / ISO 4254 

1 : 2013 Guide for Safety and 
Comfort of Operator of Agricultural 
Tractors and Power Tillers Part 1 

General Requirements 

( Second Revision) 


17 Sep 2018 


| 


17 Sep 2018 


IS 12239 (Part 1) : 1996 /ISO 
4254 - 1 : 1989 Guide for 

Safety and Comfort of 
Operator of Agricultural 
Tractors and Power Tillers 
Part 1 General Requirements 

(First Revision ) 
IS 13242: 1991 Spices and 
Condiments – Amchur, Raw 
Mango Mangifera Indica 
(Linn .) Powder - 

Specification 


| 


17 Sep 2018 


17 Sep 2018 


IS 13242 : 2018 Raw Mango 
Mangifera Indica (Linn.) Powder 
( Amchur) and Slices - Specification 

( First Revision ) 


17 Sep 2018 


NA 


IS /ISO /IEC 13252 : 1999 
Information Technology Enhanced 
Communications Transport Service 

Definition 


17 Sep 2018 


17 Sep 2018 


IS 13405 : 2018 / ISO 246 : 2007 
Rolling Bearings – Cylindrical 
Roller Bearings , Separate Thrust 
Collars – Boundary Dimensions 

(Second Revision ) 


IS 13405 : 1999 /ISO 246 : 

1995 Rolling Bearings - 
Cylindrical Roller Bearings, 
Separate Thrust Collars – 
Boundary Dimensions – 

Specification 
( First Revision ) 


17 Sep 2018 


17 Sep 2018 


IS 13545 : 1992 Garam 
Masala - Specification 


10 . 


T 


17 Sep 2018 


17 Sep 2018 


IS 13680 : 1993 Imported 
Rapeseed Oil – Specification 


IS 13545 : 2018 Garam Masala – 

Specification 

(First Revision ) 
IS 13680 : 2018 Rapeseed Oil - 

Specification 

(First Revision ) 
IS 13868 : 2018 /ISO / IEC 8348 : 
2002 Information Technology - 
Open Systems Interconnection – 
Network Service Definition 

(First Revision ) 


11 . 


17 Sep 2018 


17 Sep 2018 


IS 13868 : 1993 /ISO 8348 : 
1987 Network Service 

Definition in Data 
Communications for 
Information Processing 

Systems 
IS 13919 : 1984 /ISO /IEC 
8073 : 1992 Information 

Technology - 
Telecommunications and 


17 Sep 2018 


17 Sep 2018 


IS 13919 : 2018 /ISO / IEC 8073 : 
1997 Information Technology – 
Open Systems Interconnection – 

Protocol for Providing the 
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Connection -Mode Transport 

Service 
( First Revision ) 


Information Exchange 
Between Systems - Open 
Systems Interconnection - 

Protocol for Providing the 
Connection -Mode Transport 

Service 


17 Sep 2018 


17 Sep 2018 


IS 13962 : 2018 /ISO 10317 : 2008 
Rolling Bearings - Tapered Roller 
Bearings - Designation System 

(First Revision ) 


14 . 


17 Sep 2018 


IS 13962 : 1994 / ISO 10317 : 
1992 Rolling Bearings – 
Metric Tapered Rolle 
Bearings - Designation 

System 
IS 14147 (Part 7 ) : 
2013 / ISO /IEC 7811 -7 : 2004 

Identification Cards – 
Recording Technique Part 7 

Magnetic Stripe – High 
Coercivity , High Density 


17 Sep 2018 


T 


17 Sep 2018 


17 Sep 2018 


IS 14147 (Part 7 ) : 2018 /ISO / IEC 
7811 -7 : 2014 Identification Cards – 

Recording Technique Part 7 
Magnetic Stripe – High Coercivity, 

High Density 

( First Revision ) 
IS 14175 : 2018 /ISO /IEC 9293 : 

1994 Information Technology - 
Volume and File Structure of Disk 
Cartridges for Information 

Interchange 

(First Revision ) 
IS 16637 (Part 12 ) : 2018 /ISO 
5610 - 12 : 2014 Tool Holders with 
Rectangular Shank for Indexable 

Inserts Part 12 Style S 


IS 14175 : 1994 /ISO /IEC 

9293 : 1987 Information 
Processing - Volume and File 

Structure of Flexible Disk 
Cartridges for Information 

Interchange 


17 Sep 2018 


17 Sep 2018 


IS 14866 : 2000 / ISO 5610 : 

1998 Single Point Tool 

Holders for Turning and 
Copying for Indexable Inserts 

- Dimensions 


17 Sep 2018 


NA 


NA 


18 . 


IS 16648 ( Part 4 ) : 2018 
Concentrated Solar Thermal - 
Specification Part 4 Non -Imaging 

Concentrator 
IS 16723 : 2018 Combination Lock 

- Specification 
IS 16758 : 2018/ISO 3684 : 1990 
Conveyors Belts – Determination of 

Minimum Pulley Diameters 


17 Sep 2018 


NA 


19 . 


17 Sep 2018 


NA 


17 Sep 2018 


NA 


IS 16806 ( Part 6 ) : 2018 /ISO 
29042 -6 : 2010 Safety ofMachinery 

- Evaluation of the Emission of 
Airborne Hazardous Substances 
Part 6 Test Bench Method for the 

Measurement of the Separation 
Efficiency by Mass of Air Cleaning 

Systems with Ducted Outlet 

IS 16806 (Part 7) : 2018 / ISO 
29042 - 7 : 2010 Safety of Machinery 

– Evaluation of the Emission of 
Airborne Hazardous Substances 
Part 7 Test Bench Method for the 


17 Sep 2018 


NA 


NA 
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Measurement of the Pollutant 

Concentration Parameter 


17 Sep 2018 


- 


NA 


NA 


IS 16820 (Part 1) : 2018 /ISO 
12003 - 1 : 2008 Agricultural and 

Forestry Tractors Roll -Over 
Protective Structures on Narrow 
Track Wheeled Tractors Part 1 

Front-Mounted ROPS 


23 . 


17 Sep 2018 


IS 16821 : 2018 /ISO 6683 : 2005 
Earth -Moving Machinery - Seat 
Belts and Seat Belt Anchorages – 
Performance Requirements and 

Tests 


17 Sep 2018 


NA 


NA 


17 Sep 2018 


NA 


NA 


IS 16866 : 2018 /ISO 15513 : 2000 

Cranes - Competency 
Requirements for Crane Drivers 
(Operators ), Slingers, Signallers and 

Assessors 
IS 16886 : 2018 /ISO 10377 : 2013 

Consumer Product Safety – 

Guidelines for Suppliers 
IS 16887 : 2018 /ISO 22727 : 2007 
Graphical Symbols – Creation and 
Design of Public Information 

Symbols – Requirements 
IS 16956 : 2018 Thiodicarb , 
Technical - Specification 


17 Sep 2018 


ΝΑ 


NA 


17 Sep 2018 


s. 


17 Sep 2018 


NA 


NA 


29. 


| IS 17004 : 2018 Testing Methods 

for Processed Glass 
IS 17023 : 2018 /ISO 16462 : 2014 
Cubic Boron Nitride Inserts , Tipped 

or Solid - Dimensions, Types 


17 Sep 2018 


NA 


NA 


30 . 


17 Sep 2018 


NA 


NA 


31 . 


17 Sep 2018 


NA 


NA 


32 . 


17 Sep 2018 


NA 


NA 


IS 17024 (Part 2 ) : 2018 /ISO 8688 

2 : 1989 Tool Life Testing in 

Milling Part 2 End Milling 
IS 17025 : 2018 /ISO 15641 : 2001 

Milling Cutters for High Speed 
Machining - Safety Requirements 
IS 17026 : 2018 /ISO 22037 : 2007 
Solid End Mills with Corner Radii 
and Cylindrical Shanks Made of 
Hard Cutting Materials – 

Dimensions 
IS 17027 : 2018 /ISO 16463 : 2014 
Polycrystalline Diamond Inserts , 

Tipped – Dimensions, Types 
IS 17028 : 2018 /ISO 15917 : 2012 
Solid Ball-nosed End Mills with 


33. 


17 Sep 2018 


NA 


NA 


17 Sep 2018 


NA 


NA 
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35 . 


17 Sep 2018 


NA 


36 . 


17 Sep 2018 


Cylindrical Shanks,Made of 
Carbide and Ceramic Materials 
IS /ISO 18650 - 1 : 2004 Building 

Construction Machinery and 
Equipment – Concrete Mixers Part 
1 Vocabulary and General 

Specifications 
IS /ISO 21549 -5 : 2015 Health 
Informatics – Patient Healthcard 
Data Part 5 Identification Data 
IS /ISO / IEC 29109 - 10 : 2010 

Information Technology – 
Conformance Testing Methodology 

for Biometric Data Interchange 
Formats Defined in ISO / IEC 19794 
Part 10 Hand Geometry Silhouette 

Data 


37 . 


17 Sep 2018 


NA 


38 . 


17 Sep 2018 


17 Sep 2018 


IS /IEC 60383 -2 : 1993 Insulators 
for Overhead Lines with a Nominal 

Voltage above 1000 V Part 2 
Insulator Strings and insulator Sets 
for a.c. Systems – Definitions, Test 
Methods and Acceptance Criteria 


IS 3188 : 1980 Characteristics 
of String Insulator Units 

( First Revision ) 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 Bahadur 
Shah Zafar Marg , New Delhi- 110002 ; Regional Offices: Kolkata, Chandigarh , Chennai, Mumbai and Branch Offices: 
Ahmedabad , Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar , Coimbatore , Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Nagpur, Patna, Pune, Kochi . 
Online purchase of Indian Standards can be made at http ://www . standardsbis.in . 

[Ref . PUB /3 / 3 /2018 - 19 ] 
SURINA RAJAN , Director General 
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